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Warmeglelclniiig fiir unbesehr&nkt kleine Zustandsanderungen. Jede Zustandsanderung zwischen zwei beliebig grofien Grenzwerten Pi und p%, v± und v2, T± und T2 kommt zustande durch die stetige Aufeinanderfolge einzelner unmerklich kleiner Anderangen von jp, v und T. In Fig. 28 ist dies an der Druckvolumenkurve gezeigt. Bei der Berechming der Gasarbeit in Abschn. 17 ist da von bereits Ge-brauch gemacht.
Die kleine Warmemenge dQ, die bei einer solehen ,,elemen-taren" Zustandsanderung dem Gase zustromen oder von ihm ab-stromen muB, kann in gleicher Weise wie fiir die gesamte Zustandsanderung angeschrieben werden. In der Gleichung
tritt an Stelle von T2 — T± die kleine Anderung (das Differential) dT, an Stelle von L das J5Arbeitselement" dL,   dessen  Wert nach  Abschn. 17 durch pdv ausgedriickt wird. Also ist
d Q = cvdT-}- Ap dv .
Diese Gleichung gilt sowohl fiir unveranderliche, als fiirverander-liche spezifische Warme cv.
Zustandsgleichung fiir die ele-mentare Zustandsanderung. Fiir den Beginn der Anderung gilt
pv=ET, fiir das Ende
oder
Durch Subtraktion wird
pdv -\-vdp-\- dpdv = RdT.
Division mit dp ergibt
dv dp
>*•£
dp"
— ist im Druckvolumendiagramm (Fig. 28) das MaB fiir die Nei-dp
gung der Kurve an der betreffenden Stelle (= cotg <p), hat also einen
JT/T7
bestimmten endlichen Wert.   Ebenso ist — das MaB fiir die Neigung
der Brucktemperaturkurve, deren Verlauf aus der p, v- Kurve ermittelt werden konnte.   Die letzte Gleichung enthalt also nur Werte von end-h aus Abschn. 20 hervor. Ein Teil wird zur Temperatursteigerung ver-braucht und bleibt als Warme im Gas; der andere Teil verschvvindet als Warme und wird zur Leistung der absoluten Gasarbeit verbraucht, bzw. in diese verwandelt. Ob dabei der Druck wie in Abschn. 20 unveranderlich bleibt oder nicht, ist fur diesen allgemeinen Vorgang ohne Belang.
